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Priifbericht 

Labor-Nr.: 

Entnahmeort:  Werra  am  Pegel  Gerstungen 

2015-W-4827-1-1 

Auflraggeber: 

Gemelndewerke  Gerstungen 

Wilhelmstra&e  53 

99834  Gerstungen 

Projekt: 

Werra  am  Pegel  Gerstungen 

Entnahmestelle: 

Probe  vom  02.12.2015  /  08:30  Uhr 

Probenehmer: 

Probenahmedatum: 

siehe  Auflraggeber 

Probeneingangsdatum: 

02.12.2015 

Analysenbeglnn: 

02.12.2015 

PrOfgegenstand: 

Wasser 

PrOfziel: 

Analyse  nach  vorgegebenen  Parametem 

Parameter 

Dimension  Messergebnis  Analyseverfahren 

Elektr.  LeitfShigkeit 

Gesamthflrte 

Magnesium 

Calcium 

Chlorid 


jjS/cm 

3240 

DIN  EN  27888* 

edH 

49,4 

DIN  EN  ISO  11885“  berechnet 

mg/i 

187 

DINEN  ISO  11885“ 

mg/I 

44,7 

DIN  ENISO  11885* 

mg/I 

836 

DIN  EN  ISO  10  304-1“ 

Der  Priifzeitraum  entspricht  dem  Zeitraum  zwischen  dem  Probeneingangsdatum  und  dem  Datum  der  Erstellung  des  PrQfberichtes.  Die 
Untersuchungsergebnisse  beziehen  sich  im  Fall  der  Anlieferung  auf  das  Probenmaterial  im  Lieferzustand,  die  PrOfergebnisse  beziehen 
sieh  nur  auf  den  PrOfgegenstand.  Bei  Proben  unbekannten  Ursprungs  ist  elne  PleusibilitatsprOfung  nur  bedingt  mbglich  Die  Anqabe 
„<  Weir  entspricht  der  Bestimmungsgrenze  des  jeweiligen  Analyseverfahrens. 

•akkredltiertes  Prflfyerfahren;  TS/TR  Trockensubstanz/T rockenruckstand,  OS  Originalsubstanz;  r  Fremdvergabe;  u  Unterauftragverqabe 
Ohne  schrifthche  Genehmigung  darf  der  Bericht  nicht  auszugswe  se  vervielfaitlgt  werden.  Es  gelten  die  AGB's  (Stand  17  09  2013 
iXSah  '  S°fem  ni°ht  Sndere  Re9elun9en  vereinbart  wufderl-  Das  Thuringer  Umweltinstitut  ubernimmt  for  zitierte  Grenzwerte 
Archivierung:  Bericht 


N.  Henterich  v 
Geschaftsfuhrer 


Pferdsdorf,  02.12.2015 

persfinlich  haftender  Gesellschafter: 

Henterich  GmbH 
HRB  406  890 
HRA  401  309 


Geschaftsfuhrer: 

Dipl.  Chem  Herbert  Henterich 

staatl.  gepr.  Dipl  Lebensmittelchennikerin  Nadine  Hemerich-Schreck 

B.  A  Business  Administration  Stefanie  Henterich-Tischer 
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